STANISŁAW Dotewa TURN 


emer. sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie 


przeżywszy lat 82, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 31 sierpnia 1940 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek dnia 
3 września b. r. o godzinie 5 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza stroskana 


Rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę 4 września b. r. o godz. 8'L rano w kaplicy cmentarza rakowickiego. 


ZAKŁAD se CONCORDIA“ RA A A 
or ar JANA WOLNEGO 


iraköw. pi. Szczepański 2. Teleton 103-31 


